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BIOLOGIA MOLECULAR 

ESTUDIO RESULTADO UNIDADES VAL. REFERENCIA 
SARS-COV-2 PCR 

COVID-19 NEGATIVO 


Metodo: REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA EN TIEMPO REAL 


Muestra: Hisopado nasofaríngeo /orofaríngeo 
Método de Extracción: High Pure Viral Acid Nucleic Kit Roche. 


Amplificación y Detección específica por el Método de Reacción en Cadena de la Polimerasa 

en Tiempo Real (PCR) utilizando cebadores (primers) y sondas específicos para un fragmento 
específico de una región conservada del gen E. Este ensayo permite la detección de SARS y el 
virus Wuhan 2019 CoV así como otros virus respiratorios asociados (Sarbecovirus). 


No presenta reacción cruzada con virus humanos respiratorios comunes como: CoV NL63, 229E, 
HKU, OC43 o MERS. 


Límite de detección: 10 copias genoma equivalente/reacción. 
Observaciones: 


Este resultado debe ser considerado como ayuda diagnóstica y correlacionarse con los datos 
clínicos del paciente. 
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